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Unterrichtung 

über die gemäß § 80 Abs. 3 und § 92 der Geschäftsordnung 
an die Ausschüsse überwiesenen Vorlagen 

(Eingangszeitraum 19. Januar bis 1. Februar 2007) 


1. Überweisung von Unterrichtungen gemäß § 80 Abs. 3 GO 


1.1 


Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Versammlung der 
Westeuropäischen Union/Interparlamentarische Europäische Versamm- 
lung für Sicherheit und Verteidigung (WEU/IEVSV) 

Tagung der Versammlung vom 19. bis 21. Juni 2006 in Paris 

> Drucksache 16/2600 < 


überwiesen: 

Auswärtiger Ausschuss (f) 
Innenausschuss 
Verteidigungsausschuss 
A. f. Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 

A. f. Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe 
A. f die Angelegenheiten der 
Europäischen Union 


1 .2 Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über neue Entwicklungen in den 
Ratsverhandlungen zum Vorschlag für eine Verordnung des Euro- 
päischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unterneh- 
mensstatistik 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und 
Technologie (f) 
Innenausschuss 
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1.3 Unterrichtung durch die Bundesregierung überwiesen: 

Haushaltsausschuss 

Hauhalts- und Wirtschaftsführung 2007 

Außerplanmäßige Ausgabe bei Kapitel 60 02 Titel 882 05 

- Beteiligung des Bundes an den Kosten des Landes Mecklenburg- 
Vorpommern für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für den G8- 
Gipfel 2007 in Heiligendamm - 
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2. Überweisung von Rechtsverordnungen gemäß § 92 GO 

2. 1 Verordnung der Bundesregierung 

Siebenundsiebzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirt- 
sehaftsverordnung 

> Drucksache 16/4106 < 

An den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Technologie mit 
der Bitte, den Bericht dem Plenum bis spätestens 27. März 2007 
vorzulegen. 

2.2 Verordnung der Bundesregierung 

Einhundertvierundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Ein- 
fuhrliste 

- Anlage zum Außenwirtsehaftsgesetz - 

> Drucksache 16/4107 < 

An den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Technologie mit 
der Bitte, den Bericht dem Plenum bis spätestens 24. April 2007 
vorzulegen. 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und 
Technologie (f) 
Auswärtiger Ausschuss 


überwiesen: 

A. f. Wirtschaft und 
Technologie (f) 
Auswärtiger Ausschuss 
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